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CONCORDIA UNIVERSITY MOURNS ITS CHANCELLOR 


MONTREAL / January 27, 1993 --- Concordia University is in 
mourning today following the death of its Chancellor, Jeanne Sauvé. 

Mme Sauvé died in hospital Tuesday, January 26, 1993, 
following a lengthy battle with cancer. She was 70. 

Speaking on behalf of the entire Concordia community -- 
students, faculty, staff and alumni -- Board of Governors Chairman 
Reginald Groome said that "Mme Sauvé's death is a tragic loss for 
Concordia. 

"She was admired by Canadians in every walk of life, and her 
dedication to her country served as an inspiration to us all. 

"In the aftermath of all that Concordia has endured this past 
year, our Chancellor's death is particularly painful," Mr. Groome 
said, adding that "we join with all Canadians in extending our 
heartfelt sympathy to Mme Sauvé's family, her friends, and to all 
of those who loved and respected her." 

Jeanne Sauvé was appointed to the Chancellor's post last June 
to succeed Alan B. Gold when his term of office ended September 30, 
1992. Her installation ceremony had been scheduled for the fall, 
but was delayed when she fell ill. 

Mme Sauvé had told University officials that she wanted to 
wait until January before making a decision about when she might 
assume her official duties. 
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DECES DU CHANCELIER DE L'UNIVERSITE CONCORDIA 


MONTREAL / Le 27 janvier 1993 --- L'Université Concordia est 
en deuil : elle vient de perdre son chancelier, Mme Jeanne Sauvé, 
décédée a l'hdépital mercredi 26 janvier 1993 a la suite d'une 
longue lutte contre le cancer. Elle était agée de 70 ans. 


Parlant au nom de la communauté de Concordia tout entiére - 
étudiants, étudiantes, corps professoral, personnel et diplémés-es 
- le président du Conseil d'administration, M. Reginald Groome, a 
déclaré que le décés de Mme Sauvé était une perte tragique pour 
Concordia. Elle suscitait l1'admiration de tous les Canadiens et son 
dévouement pour le pays demeurera un exemple pour nous tous. "Apres 
toutes les épreuves qui ont frappé l'Université Concordia cette 
année, la disparition de notre chancelier est particuliérement 
douloureuse", d'ajouter M. Groome. "Nous nous joignons a tous les 
Canadiens et Canadiennes pour présenter nos plus_ sincéres 
condoléances a la famille de Mme Sauvé, a ses amis et a tous ceux 
et celles qui l'ont aimée et respectée." 


Mme Jeanne Sauvé a été nommée au poste de chancelier en juin 
dernier, succédant a Alan B. Gold, le 30 septembre 1992. La 
cérémonie officielle, prévue pour l'automne dernier, a été retardée 
en raison de sa maladie. 


Mme Sauvé avait fait part a l'Université de son désir 


d'attendre janvier avant de prendre une décision sur la date de son 
entrée en fonction officielle. 
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